zd. DOROS 


SPIEWACZKA OPEROWA 


NAJUKOCHANSZA ZONA, MAMUSIA i BABCIA 


przezywszy lat 70, zmarla nagle dnia 19 stycznia 1997 r. 
MSZA SWIETA ZALOBNA przy Zmarlej odprawiona zostanie w piatek 
dnia 31 stycznia 1997 r. o godz. 13.40 w kaplicy na cmentarzu Rakowickim, 


po czym nastąpi odprowadzenie Zmarłej na miejsce wiecznego spoczynku, 
o czym zawiadamiają pogrążeni w głębokim smutku: 


MĄŻ, SYNOWIE, SYNOWA, WNUK i RODZINA 


* LILIA * Kraków, ul. Łazarza 19, tel. 21-24-80 


